に段差、溝などびない平面の天井に取り付 
けて <ださい。平面でない場合は、天井と 
ベースカバーの巧にすを間びでさないよラ 
に防水処理をしてください。 


2 



巧の位置 
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ねじ C でベースカバーを天井に取り付ける 

• 壁などの障害物び、ベースカバーの 
中む部より2已〇 mm じ(上離れたと 
ころに取り付けてください。 

• ねじ C は、木質の天井用でず。木質の 
天井しソかに取0付ける場合は、天井の 
材質に合ったねじを使用してください。 

r かんたんガイド」の step 吕「カメラを接続ずる J を参照し、必要なケーブ 
ル類をカメラに接続ずる ~ 

ケーブル類を天井取付金具の巧に通して、 

カメラに接続してください。 




4 カメラ底面に天井取付金具を取り付け、を全ワイヤーを天井取付金具の巧に通ず 


①カメラのインジケーターび天#取付金具の矢印の 
ち向に合ラよ5に、カメラ底面のま居部に天井取 
付金具の突起部を合わせて、ねじ A で確実に取り 
付ける雌奨トルク1 .3 N • m II 3.3 k 旨 f • cm !) 
ねじ A (2 力戸斤） 


( D ま全ワイヤーをねじ巨とワッシャ ー B で取 
り付け、天井取付金具の巧 （1 力巧)に通ず(巧 
奨トルク 0.8 N • m 旧.2 k 目 f • cm !) 



レンズカバーにキズをつけないよラに取り付けてください。 

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2007 


2 已 mm しツ上ある木巧の部分または梁びあるところに取り付けてください。厚さび 
2已 mml ；! 上ない、または梁びない場合は、天井の裏側に当板を使ラなどしてください。 
• 取り付け場所のねじ引抜強度は、1本あたり294 N (30 kgf ) し:!上必要です。 
•天井の巧質びモルタルやコンク U —卜の場合は、2ページ「天井の材質びモルタルや 
コンク U - 卜のとを」を参照してください。 

•水平な天井に取り付けてください。 （1 己度け上の傾斜びあるところでは、使用でさません。） 

• SD メモ U - 力ードを取り出す場合は天井取付カバーを取りはずず必要びあります。 

• カメラを設置するとさは、 AC アダプターのコードをフックにかけて配線を整理してください。 

AC アダプター用フック 




本製品は、軒下など直射日光や風雨び直接あたりにくい場所に設置してください。ミ毎 
岸の近くや直接潮風びあたる場所、温泉地の硫黄環境への設置は避けてください。（塩 
害などにより製品寿命び短くなることびあります。） 

設置の際に、レンズカバーに手を触れないでください。指紋びつくと、ピントび合い 
にくくなる原因となります。触れたとさは、柔らかい乾いた巧でふいてください。 

落下防止のため、ま全ワイヤーを必ず取り付けてください。 

天井に巧をあけずに配線したいとをは、本製品近くに屋外用の電源ボックスを設置し 
て付属の AC アダプターをその中に入れて、防水処理を行ったラえ、使用して < ださい。 
( AC アダプターの使巧可能範囲は 

温度：一 20で〜已ぴ C 、 湿度： 20% - 90% (結露なをこと）です。） 

※電源ボックス設置については、配線工事業者へご相談<ださい。 

天井に巧をあけずに配線したいときは、 AC アダプターのコード、 AC コード、イーサ 
ネットケーブルなどは、 PF 管または電線管などを使巧し、防水処理を行ってください。 
防水処理の詳細については、パナソニックのサポートウェブサイト 
( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / support /) を参照してくにさし、。 

±中配線、空中配線はしないで<ださい。（本製品および本製品を接続する八ブなど 
に雷などの影響を受けることびあります。） 


実際にパソコン画面に表おされた画像を確認しなび日、カメラの適切な設置場所 
向さを調整して < ださい。 

PQQX16395WA KK0608CM3020 


Panasonic 

設置ガイド（設置業者様向け) 




ネットワークカメラ （ AC アダプター & PoE 給電タイプ) 


品番 BB - HCM 547 屋外設置タイプ 


本ガイドをお読みいただく前に、「取扱説明書（ご使用の前に)」を必ずお読みく 
ださい。 

【はじめに】 

•設置は、「かんたんガイド」に従ってカメラの接続-設定をしたあとに行ってくだ 
さい。 

• 設置に必要な付属品は「取扱説明書（ご使用の前に)」を参照 < ださい。 

【設置について】 

• 正し<設置されなかった場合などの製品の故障および事故について当社は、その責 
任を負えない場合ちございますので、あらかじめご了承ください。 

• 設置終了後は、必ず本ガイドをお客様におミ度しください。 


【本ガイドで使用しているマークについて】 

• 操作上お守りし)ただきたい重要事項や禁止事項を記載してしほす。 

【プライバシー.肖像権について】 

カメラの設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー 
(マイクで拾われる音声に巧ずるプライバシーを含む)、肖像権などを考慮のうえ、巧って 
ください。 

《「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないといラ法的な障ないし権利、ちしく 
は自己に関する情報をコントロールする権利。また、肖像権は、みだりに他人から自ら 
の容ぼラ-姿態を撮影されたり、公開されない権利」と一般的に言われています。 

【表記について】 

• 本ガイドでは、「ネットワークカメラ」を「カメラ」と表記しています。 

•本ガイドでは 、 「SD メモ U - 力ード」と 「SDHC メモ U - 力ード」を総称して 、 「SD 
メモ U - 力ード」と表記しています。 


AI 

を 化 
言口 

/K ま意 

設置-配線工事の際の 
壁や天井への巧あけ 
や、ケーブルを固定す 
る際は、屋内配線•屋 
内配管を傷つけない 

漏電'感電'义災などの 
願になります。 

禁止 

電源工事は、電気設備 
技術基準や内線規程に 
従いま全-確実に行ラ 

誤った電源工事は感電や 
火獅駆!になります。 

• 電源工事は、電気工事±のか 
たび行ってください。 

J 

AC アダプター^のコー 
ドやケーブルの接続時は、 
インナーカバー、防水ス 
ポンジ、防水キャップ、 
自己融着テープで防水処 
理を行ラ 

機器の故障の願に 
なることがあります。 

V 

強度の弱い天井には取 
り付けない 

( 石こラボード -ALC (軽量気泡コン^ 

ク IJ - 卜）•コンク U - トブ□ック • 

^厚さ2已 mm 1ツ下のべニヤ板など。^ 

落下して、けびの原因 
Vs ^ になることびあります。 
禁止 

• 取り付けるとさは、本体を十分にま 
え5れ、振動びなく強度のある天井 
に確実に取り付けてください。 

ま全ワイヤーを必ず取 
り付ける 

落下して、けびの原因 
になることびあります。 


《1: AC アダプター給電の場合のみ 


付属のねじごは、木質の天井用です。木質の天井し:!がに取り付ける場合は、天井の材 
質に合ったねじを使用してください。 

付属のねじ C を使5場合は、カメラの自重で落ちることのないよラに、厚さび 


井にケーブル用の穴をあけて配線したいとさ 

1 天井にベースカバーをあてて、ケーブル類を通す穴をあける 

巧の位置は巧の中必より4日 mm の範囲 



カメラび向<方向 
.ベースカバー 


カメラを設置する 


ケーブル類 （ AC アダプターのコード、イーサネットケーブルなど）の取り回しかたには、天井にケーブル用の巧をあけて 
配線ずる方法と、天井に巧をあけずに配線ずる方法びありまず。どちらかの方法で配線してください。 


お願し 'i 


お願し、 
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天井取付金具を、天井に付けておいたベースカバーに取り巧け、しっかりと固定ずる 

•ねじごは、木質の天井用です。木質の天井しツ外に取り付ける場合は、天井の材質に 
合ったねじを使用してください。 

①ベースカバーの矢印とカメラのイン③フックと天井取付金具の切り欠を部を合 

わせ、ベースカバー側に押し当てて時計 


ジケーターび同じ位置になるように 
取り付ける 


回りに回し、ねじ C (4 力所）でしつか 




6 イン ナー カバーに安をワイヤーを通して、カメラ背面の「 I 」 マー クにイン ナー カバー 
の 「 I 」 マークを合わせて、インナーカバーをねじ B で天并取付金具に取り付ける 

ねじ日 （8 力所）（推奨トルク日.8 N ■ m 
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3ムパッキン 
インナーカバー 




• 取り付けの際にインナーカバーのゴムパッキンに個）び溝にをちんとはまり, 
ごみなどび付着していないことを確認してください。 

• ケーブル類をインナーカバーにはさみこまないよラに注意してください。 

フ 天井取付カバーに安をワイヤーを通し、カメラに取り付ける 

① 



③カメラ背面の「1」マークと天 ③カメラ背面の「 I 」マークと天井取付カバー 


井取付 カバーの 「 I 」 マークを 
合わせる 


の「。」 マークび 合5まで、天井取付 カバー 
を時計回りに回す 




• ケーブル類をはさみこまないよラにま意してください。 

• 天井取付カバーをはずすとさは、上記の手順を逆に行って<ださい。 

ををワイヤーをたるませて、本体の後ちにねじ C とワッシャ ー A で天井に取り付ける 

•ねじ C は、木質の天井用です。木質の天井しツ 
がに取り付ける場合は、天井のな質に合った 
ねじを使用してください。 


天井に穴をあけずに配線したいとさ 



ワッシャ ー A (巧径04 mm ) 
ねじ C (長さ30 mm 、 ¢4 ■) 
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巨 


イン ナー カバーに安をワイヤーを通して、カメラ背面の「 I 」マークにイン ナー カバー 
の「 I 」マークを合わせて、イン ナー カバーをねじ B で天并取付金具に取り付ける 



• 取り付けの際にインナーカバーのコムパッキンに個）び溝にきちんとはまり、 
ごみなどび付着していないことを確認してください。 

• ケーブル類をインナーカバーにはさみこまないよラにま意してください。 


防水スポンジでケーブル類をきき、インナーカバーの出□か5防水スポンジ 
が約10 mm 出るところまで押し込む 




お願い 


屋外で使用するとをは、防水スポンジを必ず使用してください。防水スポンジを使 
用しない場合、雨などび隙間から内部へ浸透し、本体び故障することびあります。 


フ 自己融着テープでインナーカバーの出□の根元から約10 cm ①長さまで 
ケーブル類を巻く 


• インナーカバーと防水スポンジの部分は特にしっかりと巧〜4刚きいてください。 
• ケーブル類を巻くとさは、テープを2倍の長さまで引さ伸ばして、幅の約半分を重 
ねて巻いてください。巻さ終わりは引さ伸ばしを緩めて、軽く指で押さえて卷さ止 
めをします。その後、全体も同じよラに指で押さえて定着させてください。（さらに 
自己融着テープの上からビニー J レテープで保護ずることをお勧めしまず。） 



8 「天井にケ-ブル用の穴をあけて配線したいとき」の手順已を巧う 
9 天井取付カバーの切り欠き部分を工具で切り取り、開しげこ部分か5配線ずる 

PF 管など （ 市販品）の中に水び入らない 
I~I よラに入り□を防水処理をして<ださい。 



( 巿販品） 

《 PF 管などの防水処理の詳細については、パナソニックのサポートウェブサイト 
( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / support /) 化参貝胃して<；?こさし、。 


1 r 天井にケーブル用の巧をあけて配線したいとき」の手順2を行う 


2 防水キャップをインナーカバーか5はずして、天井取付金具の巧に取り付 



3 「かんたんガイド」① Step 2 「カメラを接続する J を参照し、必要なケー 
ブル類をインナーカバーに通して、カメラに接続ずる 



4 カメラ底面に天井取付金具を取り付け、を全ワイヤーを天井取付金具の巧に通ず 

①カメラのインジケーターび天#取付金具の矢印の @安全ワイヤーをねじ巳とワッシャー日で取 


方向に合ラよ5に、カメラ底面の巧超部に天井取 
付金具の巧起部を合わせて、ねじ A で確実に取0 

付けるけ隹奨トルク1 .3 N • m 11 3.3 k 邑 f • cml ) 
ねじ A (2 力巧） 





り付け、天井取付金具の巧 （1 力巧）に通ず 
( 推奨トルク 0.8 N ■ m 旧.2 k 邑 f ' cml ) 



10 「天井にケーカレ用の巧をあけて配線したいとき J の手順7〜8までを行う 

L ソ上の手順でカメラの設置は完了です。バソコン画面でカメラを操作し、動作を確認してください。 

【天井の材質がモルタルやコンクリートのとを】 

巿版のドリルと天井取り付け専用のアンカー(ねじの D 乎び径 4.0 mm ) を用意し、1•ソ下の 
手順を参考に穴をあけてください。 


ベースカバーを設置したい位置に合わせ、 ねじ巧 

ねじ巧か5印を付ける （7 力所） 


2 印に合わせ、ドリルで巧をあける 



お願い 


モルタルに巧をあける場をは、ちい天井が落ちること 
があります。注意して穴をあけて<ださい。 


〕ンク U - 卜用ドリル 
(タイルの場をは 
タイル用ドリル） 


防水化理 


(コーキン 
グ）をずる 


3 アンカーを差し込み、ソフトパンマーなどで軽くたたく 
4カメラを設置する 
5 安をワイヤーを取り付ける位置に印を付け、手順吕〜3までを行う 


A 警告 


个 


AC アダプター ^ 1 、 AC コード"^ 1 をめ！ 5 さない (AC アダプター、 AC ]- 
ドは防水構造ではありません。） 



発乂-感電の原因になります。 

\水めれ禁止 •め5した場合は AC アダプター、 AC 〕ー ドに手を触れず、販売店へご相談ください。ノ 


• レンズカバーにキズをつけないよラに取り付けてください。 


《1: AC アダプター給電の場合のみ 


















































































